TADEUSZ 


BA JOWSK 


mgr inżynier-mechanik 


kierownik Zespołu Miastoprojekt Kraków, b. członek chóru przy Katedrze 
Wawelskiej, b. członek chóru „Lutnia* w Bytomiu, oraz członek chóru 
„Cecyliańskiego* przy kościele 00. Franciszkanów w Krakowie 


najukochańszy mąż i ojciec 


ur. 4 XII. 1917 r. we Lwowie, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 25-go sierpnia 1957 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 28 bm. o godzinie 15-tej, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona,, dzieci rodzice, szwagrowie i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 31 bm. o godzinie 19-tej po pol., 
w kościele OO. Franciszkanów przed głównym ołtarzem. 
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